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Allgemein haben wir jedoch
Diese Grose ist ebenfalls negativ, wenn
^3 (vz — Vo
— va)
ist. Absolut genommen ist nun erfahrungsmassig -^~ etwa gleich 10 —-
o &                        op
und entsprechend verhalt es sich mit -^-j-, also sollte -7— < — sein,
0 &                          Cu p         10
und das trifft zu, da meist TT— nicht viel mehr als 0,03 Procent ist.
op
Langs der Schmelzdruckcurve, so schliesst hiernach Tammann, nimmt v.2 — % ebenfalls mit steigendem Druck und wachsender Temperatur ab. Dagegen nimmt die Schmelzwarme, wie wir gesehen haben, gleichzeitig zu. Ist nun beim Grenzdruck v.2 — v3 durch Null gegangen, so hat die Schmelztemperatur den Maximalwerth erreicht, die Schmelzwarme nimmt ab. Mit I = 0 ist die kritische Temperatur erreicht, die Gleichung 6) ist erfullt, wenn entweder wieder v2 — %
= 0 ist, oder wenn —^ = 0 ist.    Das erstere wiirde bedingen,  dass
diese Temperatur eine wirkliche kritische Temperatur ware. Das sieht Tammann nach dem Obigen jedoch als ausgeschlossen an. Demnach soil es also, wenigstens fur krystallinische Substanzen, eine kritische Temperatur, der kritischen fur den Zustand fltissig-gasformig entsprechend, nicht geben, wiewohl eine Temperatur, fur welche die Schmelzwarme verschwindet, vorhanden sein mag. An sich wird man diese Behauptung gern anerkennen, da bei krystallinischen Stoffen es nicht recht klar und vor-stellbar ist, wie die Eigenschaften des fliissigen Zustandes mit denen des festen gleich werden sollen, trotz der Angaben von 0. Lehmann, wonach ,,flussige Krystalle" thatsachlich vorhanden sein sollen. Aber fiir bewiesen kann mao die obige Behauptung nicht ansehen. Meines Dafiirhaltens lasst sich eine solche Behauptung gar nicht beweisen, ohne Zuhulfenahnie von Hypothesen iiber die krystallinische Structur iiberhaupt. Auch scheinen Beobachtungen von Heydweiller an Menthol, die Tammann freilich anders deutet1), jener Behauptung zu widersprechen. Menthol auf 10° unterkuhlt, krystallisirt von selbst. ,,Geht die Krystallisation in einem Rohre vor sich, so krystallisirt
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